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Geripp: Feldw. K Heinrich 


Nach Zeichenschlüssel 1894 


500 


nd nach 


Mafsstab 1:75.000 


4 5 


8 km 
i i J 


tH 


1000 500 


Bi 
7 1 
5000 6000 7000 
Nachtr. 9. XI. 1906 
Militárgeographisches Institut. 


Vervielfalt ng vorbehalten. 


T = 
10000 Schritte 


